^ ARICA y PAR1NAC0TA 


APRUERA UBICACION PE BA&OS 
HiXtOS EN BEPENBENC1AS PEL 
GOBIERMO REGIONAL BE ARICA ¥ 
FARINACOTA, EN EL MARCO DEL PLAN 
FILOTO BE LA POLITICA BE GENERO, 
AN0 2019 


RESOLLCION EXENTA N° 



ARICA, 


09 nc m 


VISTOS: 

1. Resolucidn 1 Nenta N c 3508 tic fecha 18 de noviembre de 2019, quo aprueba Plan Piloto 
de k Politica de Cienero del Goblet no Regional, ado 2019; 

2* Correo elcctiomcn de fecha 04 de diciembre de 2(519, emitido por d Idicargado de 
Servicios G enemies dirigido nljefe de k l*nidad juridka, ambek del Gobiemo Regional 
de Anca y Patmacota- 

3, KJ Decreto con Puerza de ley N° 1 de 2000, de la Secrctada G$mm\ de la Presidenekv 
que tijd el texto refundid* >, eoofdinado y sistematizado de k ley X° 1H.S'o, Orgimca 
Constitucionai de Bases Generates de Admuiistracidn del I ktado; el Decreto con Piierza 
de Lev N° l de 2005, que Ctp> el rexto refundido, coordinado, sistemarizado y actualkado 
de la Ley N° 19.175, < bganica Consthucional sob re i lobierno y Admimsttacion 
Regional; k Ley N* 19.880, que estabtece Bases de Jos Procedimientos Admndstradvos 
que rigen ios Actos de Ins ( >rg:mos de la Admimsrmcidn del Lstado; y, io dkpucsfo en 
la Resolution N° N de 2019, que fija Normas sobre Lxencion del Tramite de Toma de 
Razdn, 


CONSIDERANBO: 

Que, con forme lo resuelve la resolution singuknzada en el N° 1 de lo.$ Vistos, y 
en c\ marc< > de ks acrividades progmmadas en el Plan Piloto de k Politica de C Jenero 
an<> 2019, se haee necesano dar eumptimkmo a! mdicador N° 2, acuvidad N° 9, medios 
de verificacion N° 1, aprobando k ubicaeidn de 3 banos mixtos al interior de este 
Servian, media me el preseme ado adminismmvo. 

RESOLUCi ON: 

1. APRUEBESE h ubicaeidn de ires banos mixtos en las dependencias del (iobiemo 
Regional de Anca v Parinncota, -con forme se detnlla a commuacibn: 

a) Bano mix to N°l, ubicado en la Division de Admtmstracibn y Linanzas del Gobiemo 
Regional, segundo piso del ediTtcio principal. 

b) Ratio mix to N°2, ubicado en el Salon Vtolera Parra del Gohiemo Regional, segundo 
piso del edificio principal. 

c) Bano mixto N°3, ubicado en k Division de Pkmlicacidn y Desarroilo Regional del 
C mbierno Regional, primero piso del edificio nor re. 


1 tie 2 




2. Para los efcctos de dar cuniplimicnto a la resolution smgulari/ada cn cl N° 1 de los 
Vistos, la L'nidad dc Scrvicios Gcneralcs del Ciobicmo Regional de Arica y Parmacora 
debera instalar lctreros que indiqucn la frase “bano mixto”, en las puertas de los rres 
banns referidos en el numeral anterior, \ debera ademas, claborar un informe con la 
implementation de los lctreros. adjuntando tot<>graffas previas \ posteriores a la 
mstalacion de los lctreros. 


ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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